Inz. Jozef 


ERDMANN 


UKOCHANY OJCIEC, TESC I DZIADEK 


były długoletni pracownik Ośrodka Badawczo Rozwojowego Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych 
„CEBEA” 


odznaczony Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 


przeżywszy lat 70, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 10 marca 1987 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
wę wtorek 17 marca br. o godzinie 10.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


SYN, SYNOWA I WNUCZKA 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek 17 bm. o godzinie 7.30 w kościele paraf. OO. Karmelitów Na Piasku. 


